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Chapitre numero 1
Titre : Premier Post
Poste le 08/05/2011 a 19:04:45 par Wombhap

Tous les deux sur nos motos, Ben et moi nous étions plongé dans nos pensés au beau milieux de nulle part.
Nos sommes des survivants d'un cataclysme sans précédant qui a frappé la Terre il y a maintenant 3 ans.
On repensait à ce qu'on avait perdu, toute les chose que nous possédions, toutes les personnes qu'on avait aimées ou même juste connus.
On avait tout perdu, les seuls choses qui nous restait était nos souvenirs.
Nos souvenir d'avant.
Mon nom est Charly, et ceci est le récit de mon histoire.
Entrons dans le vif du sujet.
A l'époque j'étais en faculté de droit, j'avais un petit appartement dans le centre de paris.
Noel approchait et je me souviens l'avoir chez mes parents, en famille avec mon frère: ce fut le début de la fin de ma vie.
Tous ce qui a pu s'enchainer ensuite n'a qu'été une suite de chose horrible semblable à un cauchemars. 




Chapitre numero 2
Poste le 08/05/2011 a 19:13:09 par Wombhap

Par &quot;chance&quot; ce soir j'étais chez mes parents et non pas dehors, car ce soir la il ce produisit quelque chose d'extraordinaire.
En vérité plus surprenant qu'autre chose.
Vers 1 heure du matin, on a appris qu'il y avait un problème. Je ne me souviens plus clairement comment mais nous avons allumé la télé immédiatement.
Nous avons vu qu'une maladie d'origine viral était en pleine expansion dans plusieurs zones du monde.
Encore une sorte de grippe A pensais-je. Si seulement ça c'était arrêté à cette état on en serait pas la...
Non, en réalité cette espèce de grosse grippe était déjà présente dans plusieurs départements français.
Je me souviens encore très bien des conseilles de sécurités qui me font maintenant penser à quelque chose d'absurde plus qu'autre chose.
La naïveté des gens me chagrine en fait.
Il était &quot;déconseillé&quot; :
-De ne pas entrer en contacte avec un Malade
-De ne pas boire au robinet
-Et de ne pas sortir sauf en cas de Grande nécessité
De la on a commencer à s'inquièté il était question d'une simple grippe mais on devait rester enfermer ?
Sois disant car on était pas bien sur de l'évolution du virus au cours des prochaines heures.
Je vais vous les dire moi, Ces évolutions. 




Chapitre numero 3
Poste le 08/05/2011 a 19:13:39 par Wombhap

Le virus va se propager et contaminer plus de 50% de la France en moin de 2 semaines et au bout d'un mois rare seront les pays d'Europe Qui seront loin des 90% de contamination.
Le probleme est simple, le virus agit en 24 heures sur l'organisme et les autorités Français n'ont pas su prévoir et organiser quoi que ce soit.
Ce qui va rapidement avoir pour effet d'être catastrophique, on parle de Total Blackout au bout de 4 jours.
Plus aucune télé et une unique radio qui ne diffuse pas toute la journée.
De la je pensais pouvoir penser à quelque chose de grave.
Mais non ce qui est grave c'est que la population infectés va voir les symptômes évoluer.
j'en serais le premier témoin.
Voici les symptômes premier et leurs évolutions en 24 heures: au bout d'une heure des migraines
3heures état grippal fort: migraine, vomissement, fièvre
6heures: état critique avec des nausées plus de 44° de température en moyenne .
12 heures: contraction musculaire, et intolérance au bruit, a la lumière.
18 heures: le sujet reprend ses esprits et devient assez agressif.
22heures et +: dilatation des pupilles le sujet est en &quot;transe&quot; extrêmement agressif et susceptible il ne réagit à plus rien.
Pour faire cour, Plus de 90% de la population n'est plus ce qu'elle était...
Et depuis 1 mois bien enfermer je commence à comprendre que pour survivre il va falloir sortir.
